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Vir haben nun auch
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ietzen  wir  den relativen Compressionscoefficienten gleicb  /3, so wird Iso, nocb obne das JL,
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md rait dem K
3ei E der Elasticitatscoefficient der festen Substanz,  dann haben wir
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Tvoselbst n nacb Poisson gleich—, nacb Wertbeim gleicb 1 und nacb
E£irchhoff eine von der Natur der Substanz abbangige Zabl ist.   JE7 sei ler sogenannte isotbermische Elasticitatscoefficient, deronacb
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ohne das Jf, und
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mit dem K.iterer Glieder zu verallgemeinern, und so hatte man
